Panasonic 



取扱説明書 

食器ミ先い乾燥機嫁庭用) 

ビルトインタイプ 
~特定保守製品 

品番 NP -45 MC 5 T 



パナソニックの会員サイト 「CLUB PanasonicJ でに愛用者 登録 J をしてください 


詳しくは裏表紙をご覧ください 


このたびは、ノ ':ナソニック製品をお買い上げいたださ、 

まことにありびとラございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

ご使用前に r 安全上のご注意」 (4 〜5ページ)を必ずお読みください。 

•保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、 
取扱説明書ととをに大切に保管してください。 


保証書別添付 取付設置説明書別添付 


み知らを 

本製品は、消費生活用製品安全法 
(消安法）で指定される「特定保守 
製品」です。この製品の所有者は消安 
法上、点検期間中に法定点検（有償) 
を行ラことが求め5れています。 












































必ず、食器洗い乾燥機き。洗剤を 

お使ぃくださぃ。 

台所用液化統剤、重曹は 

少量でも使えません 


•台所用液体洗剤を使うと、泡び多量に発生し食器び洗えなく 
なります。（水漏れ•故障の原因） 

^発生した泡を消すため、自動的に給水-排水を繰り返して 
水の使用量ち増えます。 

•洗えない食器の種類については、食器洗い乾燥機専用洗剤の 
記載表示に従ってください。 

•ジエル（液体）タイプの専用洗剤は、「専用洗剤入れ」から 
流れることびありますび、洗い上びりには影響ありません。 

•重曹を使うと、重曹び固まり、動作不良を起こします。 
(故障の原因） 



つけ置さなどで付いた 
台所用液体洗剤は、 
しっか0とすすいで！ 


の 上手にほお5 

食洗機の基本の流れ 

•洗い〜乾燥、乾燥のみ 
♦洗えない食器は？ 


じ 食器のセットの n ツ 


食器の入れ方 

調理器具の入れ方 



班 食器の仕上がりび 
気になるとまは 

•食器の底(糸底部)に水び残る 

B - 
音 

底— 

糸 
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ち< じ 


安全上のごま意 . 

各部の名刖 . 

• ドアを開けるとさ/閉めるとさ 
•エコナビとは . 

操作部の見方 . 

上手に使おラ！ . 

•洗えないもの/落ちない巧れ…‘ 


食器 • 調理器具の入れ方 ••••• 

•標準食器 . 

•いろいろな例 . 

•食器を入れるときのポイント 

運転時間の目安 . 

食器を洗う•乾燥する••••••-， 


お手入れ . 

•残さいフィルター/本体 . 

食器の仕上びりび気になる 
故障かな？ . 

• 操作部にこんな表示が出たら 

エコナビ Q&A . 

設定を変更する . 

特定保守製品と点検 . 

仕様 . 

保 IE とア フターサービス •… 
月 IJ 売品 .. 


质知！5が 

• 井戸水などは、不純物などび多<含まれ 
る場合びあり、給水不良など運転に支障 
び出る場合びあります。 

• 凍結のおそれのある場所（室温び CIU 下） 
へは設置しないでください。 

• ご購入後、しばらくは使用中に機器 
(3 ムや樹脂）の臭いびする場合びあり 
ます。 

冬季ご使用にな5ないお客様へ 
(寒冷地の別荘など） 

万一、凍結してそのまま放置されると、給 
水弁や配管等び破損するおそれびあります。 
水抜さ作業び必要なため、お買い上げの 
販売店、または、お近< の水道工事事業者 
にご相談ください。 


準備と確認 


毎日の使い方 


必要なとを 


ジ 

- 

。へ 


4 6 6 7 8 0 0 

> パ： > 11 


2 2 4 6 7 8 
_ ^1 ^1 1— _ _ 


2222 _^ 22233 ^ 


ジ 

- 

ぺ 


或 Hn ナビつて 
^ 何をずるの？ 

♦ Hn ナビとは 
• Hn ナビ Q&A 
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まを上のご注意 c 必ずお守りください ） 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


A と t 「死 t や重傷を負ラおそれびある 

/!\ S a 内容」です。 

A 三う-^^「傷害を負うことや、財産の損害び 
/! \ /±/発生するおそれびある内容」です。 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 

してはいけない内容です。 

実行しなければならない内容です。 



A 警告 


■やけど-けびを防ぐため 


■义災を防ぐため 


0 運面中または運面終了を、 
30 分巧はおがに 
庫巧やヒーター 
カ パー に触れない 

(やけどのおそれ） 

子供など不慣れな 
方にはほねせない 

(やけど-けび-感電のおそれ）^^ 

絶巧に分解したり 
修理-改造しない 

(発火.異常動作による 
けがのおそれ） 


〇 幼児が中に入 6 ないように 
する 

中からドアは開きませんので、^ 
閉じ込められてしまいます。 

•使用後は必ずドアを閉めてください。 

食器の取り出し、巧さい 
フィルターの掃除、お手 
入れは運面，後了を 30 分 
な上経過してか 6 巧う 

(ヒーターカバーなどで、やけどのおそれ） 




0 水につけたり、 
かけた 0 しない 

(乂災-感電のおそれ） 




义気を近づけない 


(乂災のおそれ） 

•蚊取り線香、タバコ、 
□ーソクなど 



/ \ 

〇 異常-巧障時には直ちに 
使用を中止し、がず止水 
检 ( P . 25 ) を巧め、き用回 
おのブレーカーを切る 

(発煙.発火.感電の 
おそれ） 


•電源を入れても運転しないことがある。 
異常’ • ドアの開閉動作に異常がある。 

S 夕胃が」•運転中、異常な音がする。 

争本体が変形したり、非常に熱い。 

(販売店へ点検-修理を依頼してください） 
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※製品には、ミ主意ラベルび貼付されています。 



■やけど-けがを防ぐため 


Q 


排気□付巧には巧づかない 

(湯気-温風によるやけど 
のおそれ） 



ドアを引を出した部分の側 
面に触れない 

(やけどをするおそれ） 



〇 


運面中にドアを開ける場合 
は、がず r 一時停止 J ボタ 
ンを巧しゆつ< 0 と開ける 


(洗浄水-湯気-庫内び 
高温のため、やけどの 
おそれ） 



使用上のお願い 


>ヒーター周辺部に巧れが付着していると、乾燥 
時に発煙やにおいの原因になるため、次のこと 
をお守りください。 


油巧れが多い場合 


残さいが多い場合 


洗剤を標準量の約2倍 
入れる 

残さいを取り除く 



ドアに強い力をかけたり、 
ぶ S さがったりしない 

(破損や変形の原因） 


引き出しがある場含 


出し 



引き出しを開けたまま、食器 
洗い乾燥機のドアを開けない 

(弓 I さ出しや機器の破損の原因） 

調理台や置き台として使用 

しない （破損や変形の原因） 


>テレビ、ラジオなどの家電製品の近くで使わない 
(映像の乱れや雑音の原因） 

>食器洗浄*乾燥 iu 外の用途には使わない 
(故障の原因） 



A 注意 


Q 集合住宅などで清掃を巧う 
場合、キッチンの高圧洗浄 
は巧わない 

(排水管の水び庫内へ逆流し、水漏れの 
おそれ） 

•排水管の清掃については、高圧洗浄 
1^^外のち法で行ラよラメンテナンス 
業ちにご相談ください。 

〇 点検期間中に法定点検を 
受ける 

(経年劣化による発乂.けがのおそれ） 

• ご使用の前に必ず所有者登録を行つ 
て < ださい。 

V_ J 


ると の 
すたる 指 
用けす、 、る 
ほ開意邮はす 
てをを I を意 
しおに論と注 
続か湯？るに 
おのお g 訊めみ 
に化る就於巧込が 

機、出叩§をみ娜 
湯合に I 化アを g 
裕厦き搞ゃドはが 



準備と確認 安全上のご注意 


V 


ノ 


己 







































































































































さ部のを前 


《写真-イラストは説明イメージのため、実際とは異なります。 


取っ手 



操作部 
(P.8) 

ドア 



排気口 

• 高温の湯気び出ますので、 
気をつけてください。 

•排気□は而さびないでください。 
(故障の原因） 



はしなどび落ちた場合、焼け- 
焦げの原因になります。 


ドアを開けるとを/閉めるとを 


•ドアの開け閉めは、ゆっくり行ってください。 

■開けるとさ 

取っ手を持ち、ラッチを上 
に押しなが!5ドアを手前に 



(庫内の食器び転びったり、破損するおそれ) 

■閉めるとさ 

取っ手付近を持って 
ゆつ < り閉める。 


運転中、やむをえずドアを開けるときは 

必ず[□-時停止/スタ-卜 I ボタンを押してか!5、ゆつ<り開けて 

ください。（洗ミき水が飛び出す場合があります） 

^再運転するときはドアを閉めて再度 


□-時停止/ 7 9-トボタンホ押す 


樹脂部分 



ドアを閉める前に 
•調理器具などがタンクのふちからはみ出て、 
本体上部の樹脂部分に当たらないことを確認 
してください。 

食器を入れるときのポイント ( P .16) 


康知 S せ） やけど、けびなどを防ぐために… 

運転中、 I ボタンを押さずにドアを開けたり、取っ手 
部分を握ると運転が停止します。 （ r ピピッ」音が鳴る） 

^ドァを閉め直すと、再運転します。 
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>上かごび片側ずつ上げられます。 


かごを取り出ずとき 

•食器類を全て取り出す。 

•下かごを取り出すとさは、上かごを取り 
出してから、底部を持って取り出す。 



GCO 

N AV I 


エコナビとは 

(「標準」 コースの み） 


巧れの量と食器の量をセンサーで検知し、巧 
れの量や食器の量が少ない場合は、すすざの 
回数や乾燥時間を控えて運転します。 

•エコナビは、「標準」コースの「すすざ」 
「乾燥」行程で働さます。 

• 食器の巧れ、食器の量び多いと検知した場 
合、ランプは消なし、エコナビ運転を行い 
ません。 （ P .26) 


洗い 


すすざ 


\ ふ /ECO 

- ホ - NAVI 


検知完了 


スター ト 後、 
洗い行程の 
最終まで点滅 

(検知中） 


_ -、厂 _ 



点な 消な 

(エコナビ運転）（エコナビ運転しない） 


乾燥 


お試し用の食器洗い乾燥機専用洗剤 
を同徊しています。 

こんにちは食洗機 （1 冊-別添付） 

C; に為 



※据え付けに必要な付属品は、取付設置 
説明書（別添付）をご覧<ださい。 


(お知らせ） 

•食器の巧れや食器の種類、設置状態、室温、水温 
によってはエコナビ運転をしない場合があります。 
•エコナビ運転をしない設定にするとき （P.27) 
•エコナビ Q&A(P.26) 

■エコナビ運転について 

エコナビ運転した場合としない場合の比較で、 
使用水量約20%削減、消費電力量約10%削減 

これらは最大値であり、食器の量や汚れの量に 
より効果は異なります。 

(社）曰本電機工業会-自主基準「食器洗い乾燥機の性能 
測定ち法 （2008 年3月日曰改正)」に基づさ、給湯温度 
60でで22点の食器に6人分の半分相当の汚染を付着し 
測定。 

-エコナビ運転した場合 
使用水量約9し消費電力量約0.43 kWh 
-エコナビ運転しない場合 
使用水量約]1し消費電力量約日. 48 kWh 


準備と確認 各部の名前/ H n ナビとは 
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操作部の見方 


※この表示は「標準」コースのとさの表示です。 
(イラストは説明イメージのため、実際とは 
多少異なります。） 



予約をずるとを （ P .19) 

(今から2時間後または4時間後に 
スタート） 


乾燥時間を選ぶとを 

•「乾燥」コース：惜風」「ドライキー刀は 
選べません。 

次のよラに切り換わります。 


40 分 + ドライキブ 




60 分 + ドライキプ 




90 分 + ドライキブ 





エコナビとは （ P .7) 



ミストとは（「乾燥」 コース 外） 

高濃度の洗剤5スト（霧）が食器や調理器具の巧れを浮 
かせ、落ちやすくし、さらに除菌もでをます。 

(ほ乳瓶の消毒はでさません） 

•食器洗い乾燥機専用洗剤を必ず「専用洗剤入れ」に入 
れてください。（ミストの効果びありません） 

•ジエル（液体）タイプの専用洗剤は、「専用洗剤入れ」 
から洗剤び流れ、予約時の5スト効果び低減する場合 
びあります。 

•水温、水圧、室温などにより、 S ストの発生する量は 
変わります。 

ミスト運転中は… 

•排気□からミストが漏れることがあります。 

(体への影響はありません） 

•スタート後、6〜] 0分ミスト運転を行います。 

(ミストランプ点滅） 

•ノズルからの噴射はなく、音ちしません。 

• ドアを開けないでください。（洗い上びりび悪くなります) 


コースを 選ぶとき （ P .18) 


次のよラに切り換わります。（初期設定) 


百ース I 


乾燥 



強力 + 60 分 



ゆとり + 送風 



低温 + 60 分 



※乾燥の時間を変更す 
ると、前回設定した 
時間を表示します。 


を知！ 5 西 

•スタート後ドアを開けるとさは「一時停止」を押して、 
ドアを開けて < ださい。 

•スタート後の乾燥時間の変更は「乾燥」を押してくだ 
さい。乾燥運転中の変更はでさません。 

•各ボタンの操作時の基準点（例：「コース」ボタンは 
「標準」）をわかりやすくするために、ブヴー音（ピピッ) 
を変えています。 



•電源を切るとき/入れるとき 

•スタートせずに放置していると、約1日分後に切れ 


ます。 

•電源を入れると、前回設定したコースを表示します。 
※「乾燥」コースはメモリー掃憶）しません。 


•一時停止/スタートずるとを 


残時間表示 

スタート後、「洗い」行程が終了すると 
残時間を表示します。 


(例) 



(検知中） （検知後） 

•残時間の検知中または、残時間び90 
分より長い場合は M を表示します。 

•室温び1已で下の場合、検知時間び 
約] 〇〜25分長くなる場合びあります。 


点検時期になると M 表示が点滅します。 

• M 表示び点滅した場合は下記連絡先へ点検 
(有償）を依頼してください。 

-長期使用製品安全点検センター （ P . S 9) 

• TEL 0に 0-841-344 
•点検（有償）を受けるまで M 表示は点滅 
します。（電源「入」時） 

•点滅していてを通常に運転はでさますび、 
お早めに点検（有償）を依頼してください。 



















































乾燥だけしたい! 



90分. 60 分- 
40 分と乾燥時間 
び選べます。 


洗いだけしたい！ 

「乾燥」ボタンで 
ランプを消なさせ 
ます。 


:-ジ 

まとめて 

洗って巧燥までしたい！ 


; しいずずざ-乾燥 



• r 専用洗剤入れ」に入れないと 
ミストの効果はありません。 

※洗剤（粉末)の固まりは、ほぐしてから 
入れてください。 


標準 量目 安 


約8呂 


•油巧れの多い場合（サラダオイル含む） 
^標準量の約2倍 

•「少量」コースの場合、約3 g の洗剤量 
で洗えますが、ミストの効果はありま 
せん。 


說 

い 

の 

み 


:-ジ 


残さいを取り除を、 
食器-調理器具を 
入れる 

あ5かじめつけ置き • 水洗いして 
取り除くらの 

隹固いちの 

- (ポンプの故障の原因） 

_ ^ が つまよラじ-魚の 

X ご啼骨.輪ゴムなど 

•細かい残さい （再付着の原因） 
t 巧-ゴマ-而りかけ 
♦魚の皮など （異臭の原因） 

•油の固まりなどのひどい巧れ 

(再付着の原因） 

庫内に残さいが残ると、ミちれやにおい 
の原因になります。 

「巧れやにおいが気になってきた引 ( P .21) 


峨 6 过 



①洗える食器-調理器具の確認 
⑨残さいフイルターのセツトを確認 



残さいフィルター 


食器洗い乾燥機では 

說えないちの 


么ま意 


0 


ミ先浄水で飛ばされやずい軽いものや、 
ふきんなどは入れない 

(ヒーターカバーに落ちると、発煙•焦げ- 
においの原因） 



プラスチックの 
スプーン•ふた 


発泡スチ□ール 
容器 



ふをん* 

スポンジ 

など 


ほ乳瓶の 
乳首 


乂\ 


資器-調理器: 








耐熱90で]; TF のプラスチックの 

ちの （耐熱表示のないちのわ含む） 
(変形する） 

•低温コースの場合、耐熱温度 6 crc 
上のちのび洗えます。 

びん、徳利などの食器 

(□のルさいものは中び洗えない） 


銀製-洋銀製食器など 

(金色に変り、 

その後黒 < 変色） 


漆塗り食器、重箱、金道入りの 
食器、上絵付けの食器 

(変色-はびれ） 



傷の付いたガラス食器- 
強化ガラス製カツトグラス- 
ク リスタルグラス 

(白くにごったり、粉々に割れる） 

ひびの入った食器 

(割れるおそれ） 

貫入食器（ひび割れ模様の食器） 

(変色-割れるおそれ） 



アルミ製 • 

(白くなり、 


銅製のなべや食器 

その後灰色に変色） 


鉄製のフライパンなど 

(さびる） 

フッ素樹脂加工を施したフライノ くンな 
どで、表面に傷やはがれのあるちの 

(コーティングのはびれ） 


落ちない巧れ 
# 



なべの焼け付さ 
や焦げ付さ 

( 内側-外側） 


茶わん蒸しの 
こびり付さ 


グラタンの 占 

焦げ付き 

• 手洗いでも落としにくい巧れは、 
そのまま入れても洗えません。 
巧れ部分をスポンジ等でこすり 
落とすと、他の食器と一緒に 
入れて洗えます。 


•こびり付いた茶巧-□紅の種類によっては、 
落ちない場合があります。 



上手に使お5! 


G 乾燥のみ ) 


準備と確認 上手に使ぉぅ！ 



専用說剤を入れる 


2 ( 食器•調埋器具を入れる ) 


G 準備する W 
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食器 • 調理器具の入れ方 G 例：標準食器 ) 


食器の内面を 矢印^ 方向に向ける 

(食器の向さび違うと、洗い上がりび悪くなります) 



小皿3点 小皿1点 


高さ IScmlU 下 


— 高さ！ ScmliTF 


茶わん-汁わん 


※大皿より先に入れる 



※説明のため、 〜 

上かごを外しています。 


小皿1点 


•上かごがある場合 
1 2 cmm 下 

•上かごを取り外した場合 
27 cmlU 下 


小皿3点 


小物入れ 


長さ 27 cml；rF 
• はし…巧れた方を下向さにする。 

•スプーン-フオーク…巧れた方を上向さにする。 
確実にル物入れに、入れてください。 

※ル物入れから落下すると、ノズルの回転を止めたり 
ヒーターに当たり、焼け•焦げの原因になります。 


直径 27 cmiU 下：目点 
直径 30 cmiU 下： 3 点 
《 30 cm の大皿は、]点ずつ 
スペースを空けて入れて 
ください。 

奥側にル皿を入れないで 
ください。 


□因日日日日皿 □□□ 

□畔日弧□□强 □ 

□の&田□□凸 
□□削□凸姑 □□ 
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釋準食器量 


大皿… 

…6点 

茶わん… 

…6点 

ル皿… 

…8点 

ホわん… 

…6点 

中鉢… 

…6点 

コップ… 

…6点 

小物 


病のみ… 

…6点 


※標準食器とは、（社）曰本電機工業会-自を基準 
「電気食器洗い機用食器に関する自を基準」 

( S 日日9年9月] 7曰改正）に基づいた食器の 
ことです。 


(はし.スプーン.フオーク） 


これは標準食器の例のため、食器の大きさ、形状によっては入れ方どおり入ら 
ないちのちあります。 


マグカップ 



• 27 cmlU 上のゾ h 物 （おたま-さいばし-フライ返しなど） 


CSD 

•上かごの片側を上げた状態で 
ル物を入れないでください。 

(噴射で落下する原因） 






どんぶり鉢 



•ち皿 

卢、お‘’''， 

ぶ .."％1 


皿と鉢を一緒に 








グ 


4 



圍 


囉 



角皿の角び、下かごの下にはみ 
出ないよラに入れてください。 
(回転ノズルに当たります。） 


※説明のため、庫内から下かご-上かごを外しています。 
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毎日の使い方 


食器•調理器具の入れ方 














































食器 • 調理器具の入れ方 C いろいろな例 j 




給湯機をご使用の場合は、必ず 給湯 温度を 
約45でじ (下に 設定してください。 


調理器具の入れ方 


プラスチック食器の入れ方 


(耐熱温度 6 crciu 上) 


調理器具の大ささは目安です。 

ここに記載している調理器具でち、食器の大さ 
さ、入れ方によっては、入らないことびあります。 


下かご 
先に入れる 

包 T • さいばし-おたま 
「さいばし•まな板•包了の 
入れち」 ( P .] 5) 

あとに入れる 

卵焼さ器-ざる•バットなど 


33cm 


J 5cm 


8cm 


ル物入れに 卢 cm „ 

しやちじなど ^ /=] 

上かごを倒して 

フライパン-片手なベ 


ル物入れには 27cm を 
超えるものは入れない 


目安の寸法 


26CITI 


上かごを取り外すと、大さめの調理器具 
などが入れやすくなります。 




r 



容器：必ず上かごに 


バ、た 
] 枚 


店、た]枚 


爵^" 

だた等ィ—•: 


この場所外は、入れないでください。 
(噴射で飛ばされたり、変形する原因） 


必ず、 r ほ温 J コースで 
運転して < ださい。 

洗えないもの 


•耐熱温度が60で未満や、耐熱表示のない 

ちの（変形の原因） 

• ScmliTF のちの 

(噴射で飛ばされる原因） 

•食物の色素などで色び付くことびありますの 
で、すぐに洗ってください。 

•油巧れびべと付さとして残ることびあります。 
•乾燥後、水滴び残ることびあります。 



上かごを倒すとさは、必ずノズルガードに 
当たっていることを確認してください。 



上かごび調理器具などに当たり、 
ノズルガードから浮いた状態で 
使用しないでください。 

傻形-洗い上びりび悪い原励 



食器を取り出すときは… 



上かごから取り出して 
ください。 

皿や茶わんは一つずつ 
取り出してください。 
※食器どうしび当 
たって欠けること 
びあります。 
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いばし•まな板-包 T の入れ方 



さいばし ソ下の場合は、ル物入れに入れてください。 


下かごに入れる場合は左端のスペースに入れる 
上かごに入れる場合 （ P .13) 

※他の位置に入れると、噴射で飛ばされて回転ノズルに当 
たります。 

まなホ反 


大きさ： 

縦 22 cmlU 下 
横 41 cmLU 下 
厚み 1.5 cmL ソ下 


ち側にセットずる。 

※巧れている面を外側にすると洗えません。 

• 耐熱温度80む iU 上のプラスチック製のをの 
(80む未満のをのは、変形のおそれあり） 


包 T を入れる位置 \\ 


'長さ： 1 

SOcmliTF 

刃の厚み： 

己 mm じ(下 





材質： 



^ステンレス製^ 


>木製のまな板は、表面のキズに入り込んだ巧れび洗えな 
い場合や、材質によっては変形するおそれびあります。 

包 T 刃先を下にしてセツトずる。 

鉄製の包 T や刃先び鋼のをのは、さびるため 
入れないでください。 

包 T の刃をかごに当てないように入れてくだ 
さい。 

(かごのコーテイングに傷びつさます。） 


形状によってセツトでさないをのびあります。 


上かごを使いこなせばちっと便利に使えます。 


r 


•上かごの下の食器びすぐに 
取り出せます！ 



•どんぶりなどの大物食器び 
入ります。 



争両手なベなどび入ります。 



お！™ 

上かご（片側)を上げるときは… 

•分割ラインの上にあるコップなどは先に取り 
出してください。 

(倒れたり、上かごにはさまったりします。） 

分割ライン 


•コップなどに上かごび当たるときは、 
取り除いてください。 





毎日の使い方 


食器•調理器具の入れ方 


己 



























































食器 • 調理器具の入れ方 


r" 


仕上がりをよ < ずるための- 


食器を入れるときのポイント！ 


1. つめこみ過ざない 

2. 重ならないよラに 

3. お皿やおわんなどは内向さに 

4. 油汚れび多いとさは、洗剤を多めに 





•巧れた面は内側に！ 
•噴射水が当たるように 
斜めに傾けて！ 


•比較的巧れの多いをのは、下かごに入れ 
ましよつ。 

•食器の底（糸底部）は凹状になっている 
ため、水び残ります。 糸底部 

^上かごに斜めに 

傾けて入れて < ださい。 

食器-調理器具び正しく入っていないと、 

ドアび引き出せなくなったり、本体-食器類の破損の原因になりまず。 

食器や調理器具が樹脂部分に当たっている状態で 
ドアを閉めないで < ださい。 


蒸気や水漏れの原因 
ドアび引さ出せない原因 
本体•食器類の破損•変形 


タンクの ふちを 目安にして入れる 


上かごや食器類の上にまな板を 
入れない （入れち P . 1己） 





下向 さに ずる 


ノズルに 食器や調理器具など 
を当てたり、ふさがない 

(洗えません） 


^ 内側に 向ける 

上かごの下に大物食器や 
大さななベなどを置かない 

(上かごのをのび洗えません） 

重ねない （洗えません） 

はし やなべ の取っ手な どは、 かごの底か5はみ出さない 

(ノズルの回転を止め、洗えません） 

《はしなどをル物入れに確実に入れないと、噴射で飛ばされ、 
ヒーターに当たり、焼け•焦げなどの原因にわなります。 

ドアが引き出せなくなったとさは、無理に開けようとしないで 
販売店にご連絡ください。 
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運拓時囲の目安 


■下表は水圧0.3 MPa •室温20たの目ちでず。 ※水温、水圧、室温により変わります。 


コース 

給湯温度60で^1 

給水温度 20。じ 

少量 

約80分/7己 分* 1 

約97分/92分 

5 スト 
目分 

洗い 

15分/1日分 

すすぎ1回 
加熱すすぎ1回 
19分 

乾燥 
40 分 

5スト 
6分 

洗い 

18分/13分 

すすぎ 1 回 
加熱すすぎ 1 回 
33 分 

乾燥 
40 分 

標準 42 

約97分/92分 

約120分/11己分 

5スト 
6分 

洗い 

25分/20分 

すすぎ 2 回 
加熱すすぎ 1 回 
2 目分 

乾燥 
40 分 

5 スト 
目分 

洗い 

30分/25分 

すすぎ 2 回 
加熱すすぎ 1 回 
44 分 

乾燥 
40 分 

強力 

約15己分/150分*1 

約15己分/1己0分 

5 スト 
10 分 

洗い 

37分/32分 

すすぎ 3 回 
加熱すすぎ 1 回 
48 分 

乾燥 
目0分 

5 スト 
10 分 

洗い 

37分/32分 

すすぎ 3 回 
加熱すすぎ 1 回 
48 分 

乾燥 
目0分 

スピーディ 

約21分を1 

約3己分 

5スト 
6分 

洗い 
己分 

すすぎ 1 回 
加熱すすぎ 1 回 
10 分 

乾燥 

なし 

5スト 
6分 

洗い 
己分 

すすぎ 1 回 
加熱すすぎ 1 回 
24 分 

乾燥 

なし 

低温 

約164分/1己9分（給湯溫度4己で） 

約164分/159分 

5 スト 
10 分 

洗い 

37分/32分 

すすぎ 2 回 
加熱すすぎ 2 回 
57 分 

乾燥 
60 分 

5 スト 
10 分 

洗い 

37分/32分 

すすぎ 2 回 
加熱すすぎ 2 回 
57 分 

乾燥 
60 分 

ゆとり 

約198分/193 分を 1 

約216分/211分 

5 スト 
10 分 

洗い 

3己分/3日分 

すすぎ2回 
加熱すすぎ1回 
33分 

送風 
120分 

5スト 
10分 

洗い 

3己分/3日分 

すすぎ2回 
加熱すすぎ1回 
51分 

送風 
120分 


「乾燥」コース：乾燥を90分- 60分- 40分と選んだ時間に応じて行う 

※送風 （12 □分)、ドライキープは選べません。 


が 水栓まで約60でのお湯がきている場合 

•使用条件や給湯配管条件などにより、運転 
時間は変わります。 

が エコナビ運転の場合は、食器の量、巧れの量に 
より、すすぎの水量び約 2 L 少な<、すすぎ回 
数び 1 回、乾燥時間は約 5 分短くなります。 

運転時間は、エコナビ運転の内容により変わり 
ます。 


■乾燥なしを選んだ場含 

結露防止のため、加熱すすぎ終了後、約5分間は 
送風運転を行います。（スピーディコースは除く) 
■ 冬期など水温がおい場含 

•洗い〜加熱すすぎの時間は、水温20むのとさ 
と比べ、約2日〜3日分長くなります。 

■室温び1己た於下の場ち 

•運転時間び約10〜25分長くなります。 


CSD 

•給湯機をご使用の場合は、給湯温度を約60で 
じ(下に設定してください。 

※低温コースをご使用の場合は、給湯温度を約 
45むじ(下に設定してください。 


己 0 HZ /60 HZ 


毎日の使い方 


食器•調理器具の入れ方/運転時間の目ち 
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食器を洗う-巧燥ずる 



コース 


こんなとさに 


お知5せ 



食器び少ないとき 
(21 点下） 


食後すぐのとき 



I 数時間後や油巧れに 


油巧れび多い食器を「標準」コースで洗いたい 
とさは、あらかじめ油を而さ取ってください。 

連続して運転を行うと、温度センサーの検知結果に影響 
し、食器量び少なくてもエコナビ運転しない場合びあり 
ます。 （ P .26) 

油汚れの多い場合（サラダオイル含む）は、食器洗い 
乾燥機専用洗剤を標準量の約2倍入れてください。 


I 軽い巧れをスピーディに 
(つけ置さ、水洗い後に） 


お買い上げ時は「乾燥」、 
です。 


「ドフイキープ」なしの設定 


I 電気代を節約したい 
とさに* 

標準コースに比べ、電気代 
び約75%で運転でさます。 


熱に弱い食器に 
ロラスチック食器- 
耐熱温度 6 crciu 上） 


I 手洗いした食器の乾燥に 


-洗いの最高温度：約47で（標準コース約57で） 

-乾燥：送風乾燥 

(を熱を利用し、ヒーターに通電しないで乾燥） 

-時間：標準コースの約2倍 （ P .17) 

給湯接続の場合は、必ず 給湯 温度を 約 45° Cii (下に 設定し 
てください。 

食器の材質（プラスチック、木製など)、手洗いした水の温度- 
食器の水の切り方などにより乾きび悪くなる場合びあります。 
^食器の水をしっかり切ってからセットしてください。乾き 
び不十分なとさは、再度乾燥をしてください。 


* 消費電力量「標準」 コース 約日. 48 kWh 、 「ゆとり」 コース 約日. 35 kWh (給湯温度6日で、送風乾燥時） 
(社）曰本電機工業会•自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法（2日08年3月日曰改正)」による。 


温 


ゆとり 


スピーディ 


巧い♦ずずさ♦乾燥 
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ホ約時巧を選ぶ 


r ^ 

■予約ずるとさ 

設定してから2時間後または4時間繳こ 
運転をスタートします。 


•嫌風— 

鲁あらかじめつけ置さしたちのを入れてください。 
(予約待機中に残さいびこびり付き取れにくく 
なります） 


♦内容の変更’取り消し^電源「切」でやり直す 
♦内容確認:ドアを開けて「予約」ボタンを押す 

^予約時間とコースび点な 
※ドアを開けると、ドア開ブヴーび鳴ります。 
(約10秒間） 

「予約」は割安な深夜電力（時間帯別電灯契 
約 x が必要)を利用するとさにおすすめです。 

^ 電気の使用量を昼間と夜間に分けて計量し、 
従来の契約に比べ、夜間は安くなる制度です。 


点打すると、設定完了（予約待機中) 


ドアを確実に巧め、スタートを巧ず 


電源切/入 


電源を入れる 


ドアを開け、必要に応じて 


コ-スコース を選ぶ 


•前回選んだコースと乾燥時間び点なします。 
(「乾燥」コース外） 

必要に応じて 

巧燥時間や 
ドライキープを選ぶ 


>しっかり乾燥させたい場合は、 

60分または90分をおすすめします。 
>「乾燥」コースの場合は、「送風」- 
「ドライキープ」は設定でさません。 


ドアを巧実に閉める 


スタート する 


準備 


①食器-調理器具をセツトする ( P .12) 
⑨専用洗剤を入れる （ P .11) 



口く 時停止/スタ-卜 


1 電源切/入 


ランプび点滅し、運転びスタート 




ブザーび鳴った5運転終了 

• ドライキープを選んだ場合、 

約2時間ドライキープ運転 ( P .8) 


n づき停止/スタ-卜 


ドライキープ中は、洗い-すすぎ-乾燥時と 
比べて、ゆっくり点滅 


乾燥 


□-時停止/スタ-卜 


□電源切/入 



毎日の使い方 


食器を洗ラ•乾燥ずる 
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お手入れ 


使った後は 

毎回残さいフイルターををれいに 


残さい フイルター 



※ヒーターカバーに残さいが付着した 
とさや食器類び落下したとさは 
取り除いてください。 

(かごの取り出しち P .7) 

■2 曰上、本機を使用しない場合 

•食器類を取り出し、残さいは必ず捨てて 
<ださい。 （カビやにおいの原因） 

※長期間、使用しなかった場合は、「スピーディ」 
コース運転後に使用してください。 


残さいフィルター上のかごを取り外し、 
残さいフィルターを取り外す 

^外したかごを元に戻すときは、 A 部に B 部 
をセツトしてください。 


残さいを捨て、洗う 

巧れび落ちにくい場合は 
ブラシでこすり落として 
<ださい。 


、必ず残さいフィルターは、元どおり入れて 
ください。 

•残さいフィルターを外したとさ、底部に水 
が残っていますが異常ではありません。 

/残さいが底部にたまっている場合は\ 

I ふさとつて < ださい。 J 



A 警告 


食器の取り出し、巧をいフイ 
ルターの 掃除、お手入れは 
運面終了を30分な上経過 
してか6巧う 


〇 


(ヒーターカバーな どで、 
やけどのおそれ） 


msmsm 

ドアを開けて、水やお湯を入れないでください。 

(水漏れ-異常報知の原因） 

※修理-サービスび必要となり、保証期間中でを保証の対象外となります。 

(ぉ知らせ） 

排水ホースは使用環境（油巧れの状況）により、通常よりも劣化が早まり 
交換が必要になる場含があります。 

※そのままの状態で使い続けると、故障の原因になります。 
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月に一度は 

庫内や本体表面をふを掃除 


•かごの取り出し方 ( P .7) 


峰^^^^^^^? 



■ よく絞った柔5かい巧でふく 

•漂白剤、洗剤、シンナー、ベンジン、クレンヴ ー、 ワックス、 
殺虫剤などは使わないで<ださい。（傷、変色の原因） 

( 本体の表面） 

•化学ぞラさんを使用の際は、その注意書に従って < ださい。 

C 庫巧 ） 

•タンクの而ちは、巧れびつさやすいので念入りに 
お手入れして < ださい。 

•巧れやにおいが気になってきた S 

とさどさ専用洗剤を入れて、食器を入れないで「標準」 
コースで運転すると、清潔さを保つことびでさます。 


庫内び白く汚れた場合は、食器洗い乾燥機専用の 
庫内クリーナーをご利用ください。 

(別売•例： N - P 300 裏表紙） 


r 回転ノズル 

本体か！5がし、水につけてゆすって巧れを落とず。 

\ タンタのふち •回転ノズルの中央を持って真上に引さ抜く。 

※回転ノズル内の水び飛び出る場合びあります。 


本体のパイプ部回転ノズル 
のパイプ部 


が la 日 igia 

• 本体のパイプ部の中に回転ノズルのパイプ部を入 
れ、「カチッ」というまで押し込む。 

※取り付けた後、回転ノズルび手で軽く回ること 
を確認してください。 

※正し<取り付けないと、食器が洗えません。 



小物入れ ) (専用洗剤入れと一体になっています） 

下かごか5外し、水につけてゆずって巧れを落とず。 

① 左側のツメ部につ)を外し、 @ ち側のツメ部を外し、 

ル物入れを 
持ち上げ、 


ル物入れを取り外す 



ル物入れ 


• r 取り外し方」と逆の手順で取り付けてください。 



お手入れ 


必要なとを 















































































































































































































































































































食器の仕上がりが気になる… 


こんなとさは 


洗い上がりが悪い 

洗えていないもの 
がある 


洗剤が溶け残る 


ガラス製食器が 
白 << ちる 


食器が黄色<、 
または薄黒く 
なつて < る 


ガラス食器類に薄い 
水滴のあとが残る 


プラスチック食器 
が変形ずる 


食器の底(糸底部） 
に水が 残詞 


る ■ 


「少量「低溫」「スピ — 
ディ」 コースで 乾燥 
40分、送風運転を 
した5乾きが悪い 


ここを確認してください 


• 専用洗剤を入れ忘れたり、専用洗剤がの洗剤を入れていませんか。 

巧れに応じた量の専用洗剤を入れてください。 ( P .11) 

•食器などびかごの底からはみ出して、ノズルの回転を止めていませんか。 
( P .16) 

•食器などを重ねて入れたり、入れる向きを間違っていませんか。 ( P .16) 
•焦げ付さのあるちのは、こすり落としてから入れるか、 

手洗いしてください。 ( P .11) 

• 残さいフイ j レターび目づまりしていませんか。目づまりすると洗い上びりび 
悪くなりますので、お手入れしてください。 （ P .20) 

•井戸水などミネラル分の多い水を使用している場合、 

専用洗剤を多めに入れて < ださい。 

•台所用液体洗剤を使用した場合、庫内に泡び多量に発生し、食器び洗えなく 
なります。泡を消すため、自動的に給水•排水を繰り返します。 
故障ではありません。 

• 「ミスト」運転中にドアを開けていませんか。 

充満していたミストび拡散してしまい、ミストの働さび低下します。 


•専用洗剤び湿気たり、固まっていませんか。 

固まっている場合は、ほぐしてから入れてください。 

V_ 

•表面にルさな傷のついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、 
まれに白くくむることびあります。 

•クリスタル製食器は、白くくわるため入れないでください。 

•油分び多い巧れは、油分び残ることびあります。 

専用洗剤を多めに入れるか「強力」コースで運転してください。 


参水に含まれている鉄分や茶しぶなどのためです。 
ときどき食器をこすって手洗いしてください。 


•洗剤やすすざ不足び原因ではな<、水に含まれている5ネラル分のためです。 
とさどさレモン汁や酢をつけて、手洗いしてください。 

V_ 

•耐熱温度 90° CiU 上のわのを入れてください。耐熱温度 9 crciu 上のわのでわ、 
「強力」コースでは繰り返し洗わないでください。 

•耐熱温度 60° CiU 上のプラスチックの食器びある場合は、「低温」コースで 
運転してください。 （ P .14、 ]8) 

^プラスチックの食器は上かご、而たは下かごの決まった場所に入れてくだ 
さい。決まった場所じ(外に入れると変形します。 （ P .14) 


•本機は洗浄から乾燥まで連続運転するので、食器の糸底部など凹状になって 
しぶと水び残ります。 

乾燥時間を長くするかドライキープ運転をすると、水の残りび緩和されます。 
( P .8) 


•加熱すすぎのを熱で乾燥効果び高まりますび、「低温」「少量」「スピーディ」 
コースは加熱すすぎの温度び低いため、乾さび悪くなります。 

一再度「乾燥」コースで運転をしてください。 

•乾燥時間は、60分 • 90分をおすすめします。 
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巧障かな？ 


こんなとさは 


庫巧または、 
扫原□か！5泡が 
多量に発生ずる 



ここを確認してください 


♦必ず、食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください。 （ P .2、 ]1) 
《台所用液体洗剤を使用した場合は、]時間上放置した後、 
「スピーディ」コースを2〜3回繰り返し運転してください。 

♦ 台所用液体洗剤を少量でち使用したり、食器に 
台所用液体洗剤び付いたまま入れないで<ださい。 



運乾中の音が 
大きくなる 


ドアが引を出せ 
ない 


食器が ヒーター 
に落下し、固着 
した 


庫内やタンクの 
ふちに水滴が残る 


排気□周辺が 
結露ずる 


ドアの周囲か!5 
水漏れずる 


ご使用につれ、庫内が 
白<<ちって<る 


残さいフィルター 
の下に水が残って 
いる 


洗いやずずぎ中に 
回転ノズルの噴射 
が止まる 


運乾をスタートずると、 
すぐに排水を始める 


運転しない 











残さいフイルターび目づまりしていませんか。 

残さいフイルターをお手入れしてください。 （ P .2 日） 

固形物の汚れび多い食器を入れていましたか。 

あらかじめ汚れを取り除いてから食器を入れてください。 （ P . 1 0) 

まな板やさいばし-なべなどび庫内に引っかかっているため、無理に 
開けようとせず、販売店にご連絡ください。 

販売店にご相談 < ださい。 

※軽い食器は、洗浄水の噴射で飛ばされるため、入れないでください。 （ P .10) 
「送風」乾燥をした場合。 

室温び低いなどの条件によって乾燥び悪くなります。 

水滴残りび多い場合はドライキープ運転をおすすめします。 ( P .8) 

乾燥時間は、 60分. 90分をおすすめします。 

最終すすぎ運転後に、排気□から湯気び出るためです。 
故障ではありません。 

タンクの而ちに残さい（固形物）などび付着している場合は、而さんで 
店、さとる。 （ P .21) 

ドアを閉める前に、食器や調理器具びタンクの而ちより上に出ていない 
か確認してください。 （ P .16) 

食器などを正しく入れる。 （ P .12 〜] 6) 

水に含まれている S ネラル分のためです。 

庫内は、食器洗い乾燥機専用の庫内クリーナー（別売•例： N - P 300) 
で洗ってください。（裏表紙） 


lillili 



- 下に水び残りますび、異常ではありません。 



ポンプ内にたまる空気を逃びすために約5分ごとに約5秒間、ポンプび 
止まりますび、故障ではありません。 


されいな水で洗うため、ポンプ内の水を排水します。 

ドアび確実に閉まっているか確認し「スタート」ボタンを押してくだ 
さい。 （ P .6) 


食器の仕上びりび気になる…/故障かな？ 必要なとき 
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故障かな? 



>ご購入後、しばらくは機器（ゴムや樹脂）のにおいびする場合び 
あります。 

い巧分びヒーターカバーに付いた場合、熱び加わるとにおいびします。 
(乾燥を使わずに、洗い-すすぎを繰り返し運転していた場合、 

乾燥運転するとにおいびします。） 

専用洗剤を標準量の2倍、入れて<ださい。 

>長期間使用されなかった場合や「乾燥」コースを繰り返すと、排水経路 
内の水び蒸発することにより、異臭を放つことびあります。 
「スピーディ」コースで一度運転してご使用ください。 

け妾さいフィルターに、魚の皮などび残っているためです。 

ブラシでていねいに洗ってください。 （ P .20) 

>ミスト運転中に、庫内にミストび充満するためです。 

(体への影響はありません） 

>ミスト運転中（「ミスト」ランプ点滅時）は、ノズルからの噴射はなく 
音ちしません。 

>「乾燥」コースは、ミスト運転しません。 



電源を「入」にし、 r 乾勵 解凍後、電源を「入」にし、「スピーディ」 

コースを！〜2回運転する。 ムコースで運転がでさることを確認する。 

※長期間ご使用されずに凍結した場合、解凍に時間びかかることびあります。 
]〜2回運転しても解凍でさない場合、お買い上げの販売店、または、 

おお < の水道工事事業者にご連絡< ださい。 


1電源を 
I 中止する。 


「切」にし、運転を 


2 


断水が回復した5、まず他の蛇□か5 
にごった水を流し再度、運転を行ラ。 


停電が回復した5、 

電源「入」を確認する。 


P 卜日き停止/スタ-卜] を押す。 


※停電時の行程からスタートします。 
※予約待機中の場合は、予約び取り消 
され、即運転びはじまります。 


原因を取り除いたのち、 
ブレーカーを復帰させ、 
電源「入」を確認する。 


P 卜日き停止/スタ-り を押す C 


※ブレーカー動作時のわ程からスタート 
します。 

※予約待機中の場合は、予約び取り消 
され、即運転びはじまります。 


ブ レーカーが 
動作した 


停電した 


断水した 


凍結した 


して<ださい 


こんなとさは 


ミストの運転音が 
しない 


排気□か5ミスト 
が出て <る 


魚などのにおい 


排水溝のような 
におい 


乾燥時のにおし、 


使用中のにおい 


ここを確認してくださし、 


こんなとさは 


その他 


におい 
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操作部にこんな表示び出た5 


I ブヴーび鳴ります。 

電源を「切」にし、次の巧処を行ってくださし、。 

《対処しないで再スタートしてむ、同じ表示び出て運転び止まります。 


ここが原因 


んなとさは I 

り-り または r / J 」 と「数字」が交互に表示します。 


こ5して<ださい 



止水检か水道の元检を閉めてください 


機内の水漏れ不良 

♦ 本体内から水漏れしている 
♦ 配管の高圧洗浄を行った 


^ 排水不良 

(庫内の水び排水でさない） 
> ♦異物のつまり 

♦ 排水 ホースの 折れ 


3 今 


ドア開異常 

♦ ドアを開けたまま運転を 
スタートした 



給水不良 

(給水びでさない） 

♦ 断水-水道の凍結 
♦止水栓の開け忘れ 
♦給水弁の先端に異物び 
たまっている 


水漏れのおそれがあるため、至急設置された 
販売店にご連絡ください。 

※下図を参考にして止水栓を閉めてください。 


ブレーカーは 切5ないで<ださい 


《水漏れ時はポンプを稼動し、強制的に排水します。 

•残さいフィルターを掃除してから、再スタートしてく 
ださい。 

♦ 初めてご使用の場合、排水ホース接続ち法に不具合びある 
可能性びあります。設置された販売店にご連絡ください。 


ドアを閉めて < ださい。 


断水-凍結の場合 ( P .24) 

を参照のうえ、再スタートしてください。 

初めてご使用の場合や水抜さ作業をされた場合、 

止水栓び閉まっている可能性びあります。 

止水栓は、本機のボデー巳内または、本機の横にあり 
ます。下図を参考にして止水栓を開けてください。 

元付け型の浄水器をご使用の場合、給水弁の先端 
(フィルター）に異物びたまります。 

設置された販売店にご連絡ください。 


I 参考図 


ボデー巳の外しち 


止水栓を開ける 


ボデー B 止水栓 



♦ ボデー B の上側を押さえて 
底側を手前に引く 

※取り付ける場合は、 

ボデー目の上側を引っ掛け 
て、下側を押し込む 



給水弁 


:;; 元付け型の浄水器に接続すると、残留塩素濃度び日. I ppmiU 下(水道法基準は0.1 ppmiU 上と規定されている）と 
なり屋内に給水される水び細菌等に巧染される（バクテリアび繁殖）おそれびあります。 



点検時期になると 
■ 表示が点滅しまず。 

♦ 点検（有償）を受けるまで、 
M 表示は点滅します。 
價源「入」時） 


下記連絡先へ点検（有償）を依頼してください。 
長期使用製品安全点検センター （ P . S 9) 

TEL 0120-841-344 


※給水 不良や 排水 不良、 ドア開 異常の場合、 1電源 切/入 1 を押すと、ランプび消えブヴーわ止まります。 
※機内の水 漏れ不良の場合、 [電源 切/入) を押すと、ランプは点滅状態のままブヴーび止まります。 
(断続的に排水ポンプの音びする場合びあります。） 

■上記 m 外の表示が出た場台は、本体の故障のため設置された販売店にご連絡ください。 


故障かな？ 必要なとき 
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エコナビ Q&A 


Q . どのコースでも使えるの？ 


A エコ ナビ運転するのは、「標準」 コース だけです。 


Q . 


エコナビは何を検知しているの？ 


み 


Q . 


省エネ•節水はどうしてできるの？ 


み 


A . 汚れの量や食器の量をセンサーで検知し、巧れの量 
や食器の量び少ない場合は、すすぎ回数を減らし、 
すすぎ温度を下げ、乾燥時間を短縮するので、節水 • 
省エネびできます。 （ P .7) 


Q . エコナビランプはずっと 
点滅するの？ 


^ A 「洗い」行程の最後まで点滅します。 


Q . 食器の巧れ、食器量が多くても 
ェコナビ運転する場合はありま 
すか？ 


A あります。 


y -食器の種類（軽い-小さいなど）や設置状態、室温、 
y 水温、水道水圧の変化によっては、エコナビ運転する 
場合びあります。 


Q . 食器の巧れ、食器量が少なくて 
もエコナビ運転しない場合はあ 
りますか？ 


A あります。 


み 


重い食器や、カレーなど色付さの巧れび多い場合や設 
置状態、室温、水温、水道水圧の変化によっては、エ 
コナビ運転しない場合びあります。 

運転中に「一時停止」ボタンを押したり、ドアを開け 
た場合、センサーの検知結果に影響し、エコナビ運転 
しない場合びあります。 

本体を給湯機に接続していると、エコナビ運転しない 
場合びあります。給湯機の電源を切るとエコナビ運転 
を行います。 

連続して運転を行ラと、センサーの検知結果に影響し、 
エコナビ運転をしない場合があります。 



エコナビは巧れの量や食器の量び少ないときに、 
より節水-省エネで運転する機能です。 


エコナビランプ表示の目安 
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設定を変更ずる 


r 念入りにすすぐ」「乾燥時間を延長する」「エコナビ運転をしない」設定にするとさに 

•操作をやり直したい場合は、電源を切ってはじめからやり直してください。 

•設定完了後、電源を切ってわ記憶されています。 

•食器の種類•量-巧れによって仕上びり具合は異なります。 


3 


2 


M 口 AO 巧ら〇分 90 巧 \; 

ス\ホ机\\'を風巧イキプ Y 

時鹽 \ 

或 説 も \ 



1 11 

^^SS^MSISm -画スタ-卜1 ■載 脂入 

" - J 


電源切/入 


電源を入れる 


2 

3 


二!ース 


乾燥 


「乾燥」を選ぶ 

日秒、じ(上押す ブヴーび（ピピッ）鳴り、ランプ点口で準備完了 


4 


変更したい内容を選ぶ 

(3 つの機能は一度に変更でさます） 

すすざ回数を1回増やし、 
念入りにすすぐ 

(「スピーディ」「乾燥」コース政外） 

乾燥時間 （ P .17) を約20分 
延長して乾燥効果を高める 

エコナビ運転をしない 

(「標準」 コースの み対応） 


目-习 J 甲ず 


乾燥 


予約 


巧す 


巧す 


点丹 


点灯 


時量後消な 


5 


□-時停止/スタ-卜 


押す （ピーと目回鳴り、設定完了） 


•元に戻すには、 4 俊要したい内容を選ぶ)で「乾勵または「ドライキープ」を消丹、 
「2」時間後を点丹させます。 


終了後のブザーを消す 


卜時停止/スタ-卜 


押しなが！ 5 


□電源切/入 


を押し、 


□-時停止/スタ-卜 


をそのまま 3 秒仪上押し続ける 


(ピピッと鳴り、設定完了） 

•戻す場合も同じように押す。（ピピッピピッと鳴り、設定完了） 


王コナビ Q & A / 設定を変更ずる 必要なとき 
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jsI 長證臟版を点検制嵐こ基づき、 

1 な Ad?K W 口 [2009年4月1即ソ降生産品に麵されます己 


■特定保守製品とは 


本製品は、消費生活用製品ち全法（於下、消ち法とい 
います）で指定される「特定保守製品」です。 

•本製品の設計標準使用期間は、製造年月より10年です 

設計標準使用期間を超えて使用された場合、経年劣化によ 
る発乂*けびなどの事故に至るおそれびあります。 

•製品を安全にご使用いただくために 

所有者登録を行い、点検期間内に法律で定められた点検を 
受けていただくことび求められています。 

また、転居される場合わ新しい住所を連絡してください。 

•所有者登録をしていただくと… 

点検を受けていただく時期に当社から点検のご案内を送付 
しますので、ご案内の通りに点検を依頼してください。 
点検は有償になります。 


点検までの手順 

①所有者登録（所有者營録方法ご参照） 

▼ 

⑤点検のご案内 

点検期間び近くなりましたら、郵便にて 
当社長期使用製品安全点検センターから 
点検のご案内をお知らせします。 

▼ 

⑤ 点検のお申し込み 

希望曰などをご指定の上、当社長期使用製 
品安全点検センターへお申し込みください。 

▼ 

④訪問曰時のご確認 

お近くの当社サービスステーシヨンより、 
訪問の日時の詳細を確認させていただ 
さます。 

▼ 

⑥ 点検の実施（有償） 


■所有者登録の方法 （3 通りありまず) 


所有者票（返信はがき） 
での登録 

本製品には、法で定められた所有者票（黄色の封筒に入っています）が添付され 
ています。 

所有者票に所定事項をご記入のラえ、ミシン目で切り取って返信してください。 

(インターネット、電話から登録していただく場合は、所有者票の返信は不要です） 

インターネットでの登録 

http :// panasonic . co . jp / chouki / へアクセスし、 

画面の案内に従って登録してください。 

電話での登録 

長期使用製品安全点検センター01 20-841 -344 へ連絡してくださし、。 

受付時間は平曰9:00〜17:0日です。 


•所有者登録いただいた情報は消安法、個人情報保護法および当社規定により適切に管理し、法定点検のお知らせと実施、 
その他製品安全に関するお知らせ（製品の保守-買い替え-廃棄に関するご案内）をする場合外には使用致しません。 


■転居など、所有者登録の変更方法 

「パナソニック株式会社長期使用製品安全点検センター」までご連絡ください 


■設計標準使用期間 



•本製品の設計標準使用期間1は、 


製造年月より10年^ 2 です。 

A 

♦設計標準使用期間を超えて使用された 

場合は、経年劣化による発火-けがな 

どの事故に至るおそれがあります。 


•点検期間内に法律で定められた 


点検（有償）を受けてください。 


《1 

設計標準使用期間は、ち記の標準使用条件の下で、適切な 
取り扱いで使用し、適切な維持管理び行われた場合に、安 
全上支障びなく使用することびでさる標準的な期間として 
設計上設定される期間です。「使用開始時期から」ではな 
く、「製造時期から」となります。 

《2 

本年数は、標準使用条件に基づさ算出された数値で、保証 
書に記載された保証期間とは異なります。 
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■設計標準使用期間の算定の根拠 （標準使用条件に基づき、算定されています) 
標準使用条件： J に C 9920-1 による。 


環 

境 

条 

件 

電圧 

交流10 0 V 

周波数 

己 0 HZ /60 HZ 

温度 

20で 

( IIQ -7 〇 -7 厂|つ 1— トス "\ 

湿度 

vvJIO 左 O/UOl し cK ぷ y 

目己％ 

設置条件 

標準設置（取付設置説明書による） 

負 

荷 

条 

件 

お皿 

標準食器（取扱説明書による） 

コース 

標準 コース 

給水圧力 

0.03 MPa 〜1.日 MPa 

給湯 • 給水 

己で〜目び C 

想定時間 

1曰の使用回数： 2回 

1回当たりの使用時間（取扱説明書による） 

1年の使用日数： 3目已曰 


■次の場台、製品に表示している点検期 
間よりも早期（点検のご案内より前） 

に点検を依頼してください。 

•左記の標準使用条件に巧して、環境条件- 
負荷条件-想定時間が異なる場合 
•業務用等や本来の目的];^外の方法で 
使用された場合 

(これらの場合は、記載の設計標準使用期間 
よりわ短い期間で経年劣化び発生する可能 
性びあります） 


■ご不明な点、疑問点等のある方は、 
当社長期使用製品安全点検センターに 
お問い合わせ願います。 


■点検の実施 

点検期間前に当社より点検のご案内を致しますの 
で、点検期間中に点検を受けてください。 

隹点検は有償になります。 

さらに点検の結果、点検箇所の整備び必要となった 
場合は、別途、料金び発生します。 

隹その後の安全を保証するものではありません。 

消安法で規定された点検基準に基づさ、点検時点で 
の製品び点検基準に適合しているかどうかを確認し 
ます。 

♦点検料金=技術料+出張斜+その他の経費 

整備等は含まれませんのでご注意ください。 


■整備用部品の保有期間 

整備用部品とは、点検の結果、点検基準に適合して 
いない部分を修理するための部品です。 

各整備用部品の保有期間は製造巧切り後12年です。 


⑥プリント基板 
⑥コンデンヴー 


(主な部品） 

① 洗浄モーター 

② 乾燥モーター 

③ ヒーター 

④ ヒーター I J レー 

整備用部品は、補修用性能部品（製品の機能を維持 
するために必要な部品）とは異なります。補修用性 
能部品の保有期間は製造打切り後10年です。 

ただし、点検の時期によっては、整備用部品び不足 
し、修理びでさない不測の場合もありますのでご了 
承願います。 

整備につさましては、部品代を含め、別途、費用を 
ご負担いたださます。 


点検に関ずるご相談 


点検^ソ外のご相談 （ P .31) 

長期使用製品ち全点検センター 


r 修理に関ずるご相談」 

TEL 0120 -841-344 (専用） 

•ホームぺージ： http :// panasonic . co . jp / chouki / 


ノ くナソニック修理ご相談窓 □ 

TEL 0120-878-554 

ホームぺージにて、法定点検に関するご案内を 


r 使いかた-お買い物などのご相談」 

しております。 


パナソニックお客様ご相談センター 

TEL 0120-878-365 

FAX 0120-878-236 


特定保守製品と点検 必要なとき 9 
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仕様 


電 源 

交流] 0 0 V 己 0/60 HZ 共用 

乾燥方式 

ヒーターとフアンによる強制排気乾燥 

① 加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 

② ヒーター加熱乾燥のみ 

消費電力 

洗浄モーター 

A ツ h : な□ホ■に~7に\八/ 

• /元/ず口守- ご UnZ . /OVV 

: 60 Hz . 100 W 

ヒーター . 800 W 

最大消費電力：日日 Hz . 87 己 W 

: 60 Hz . 900 W 

標準収納 
容 量 

44 点 

茶わん 6 点 はし 

汁わん 目点 スプーン 

大皿 目点 フオーク 

中鉢 目点 

ル皿 8 点 

コップ 目点 

湯のみ 目点 

外形寸法 

幅 448 X 奥行 608 X 高さ 75] 〜 85] ( mm ) 

製品質量 

約 26 k 含 

使用水量 

約 1 1 L 

水道水圧 

日. 03 MPa 〜 IMPa 

洗を方式 

回転ノズル噴射式 

すずぎ方式 
(標準コース） 

ためすすぎ 
給排水すすざ 

専用洗剤の 
標準使用量 

約 8 g 


•電源「切」の状態でを常時水漏れを検知するために、約]. 5 W の電力を消費しています。 


愛情点検 

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！ 

の 

こんな 
症状は 
あ0ま 
せんか 

•水漏れびする。 

•焦げくさい臭いびしたり、運転中に異常 
な音や振動びする。 

• 本体に触るとビリビリ電気を感じる。 

• その他の異常や故障びある。 

► 

ご使用 
中止 

事故防止のため、 

必ず販売店に点検を 
ご依頼ください。 


ご相談におけるお客様に関ずる情報のお取り扱いについて 

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社 OU 下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック 
製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていたださます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握 
するため、ご相談内容を録音させていたださます。また、折り返し電話させていただくとさのために発信番号を通 
知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する 
場合や正当な理由びある場合を除さ、第兰者に個人情報を開示-提供いたしません。個人情報に関するお問い合わ 
せは、ご相談いたださました窓□にご連絡ください。 


一般家庭用仪外の目的でご使用になる場合 

宿 ミ 白施設やオフィスのキッチンなど一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、 

保証期間内でち原則として保証の対象外となります。 

このような場合には、短期間で部品交換や清掃び必要になることびあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、 
定期点検を受けてご使用ください。 
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パナソニック修理ご相談窓 □ 


居后=3：フリー 
巧5巧ダイヤル 


函0120 -878-554 

1^3!^※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地の「修理ご相談窓□」におかけください。 


※ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては回線の 
混雑時に数分で切れる場合びあります。 


パナソニックお客様ご相談センター受付託き5〜日2〇時 


電話茹ル函@ 01 20-878-365 

※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 
■ FAX フリーダイヤル 画の0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 
※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号をよくお確かめの上、おかけくださし、。 

•地区•時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 



ネし幌 

巧 (011)894-1 251 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目 1 7-7 


滋賀 

巧 (077)582-5021 

守山市水保町 1166 ま地の 1 

北海道 

地区 

旭川 

S (0166)22-3011 

旭川市 2 条通 16 T 目 116 日 


京都 

巧 (075)646-21 23 

京都市南区上鳥羽中河原 3 ま地 

帯広 

巧 (0155)33-8477 

帯広市西 20 条化 2 T 目 23-3 

近畿地区 

大阪 

巧 (06)7730-8888 

大阪市城東区関目 2 T 目 1 己-己 

函館 

巧 (0138)48-6631 

函館市西ち硬 589 番地 241 

奈良 

巧 (0743)59-2770 

大和郡山市筒井町 800 番地 


(函館流通卸センター内） 


和歌山 

巧 (073)475-2984 

和歌山市中島 499-1 


青森 

巧 (017)775-0326 

青森市大字お田字豊田 364 


ち庫 

巧 (078)796-31 40 

神戸市須磨区弥栄台 3 T 目 1 3-4 


秋田 

巧 (018)868-7008 

秋田市外旭川字ル谷地 3-1 


鳥取 

巧 (0857)26-9695 

鳥取市安長 29 日- 1 

東北地区 

岩手 

巧 (019)645-61 30 

盛岡市厨川己 T 目 1-43 


米子 

巧 (0859)34-21 29 

米子市米原 4 T 目 2-33 

宮城 

巧 (022)387-1 117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 


松江 

巧 (0852)23-1 128 

松江市平成町 182 番地 14 


山形 

巧 (023)641-81 00 

山形市平清水 1 T 目 1-7 己 

中国地区 

出雲 

巧 (0853)21-31 33 

出雲市渡橋町 41 日 


福島 

巧 (024)991-9308 

郡山市亀田 1 T 目 5 1-1 已 

ミ兵田 

巧 (0855)22-6629 

ミ兵田市下府町 327-93 


祇木 

巧 (028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3 T 目 3- 19 


岡山 

巧 (086)242-6236 

岡山市化区田中 138-1 10 


群馬 

巧 (027)254-2075 

前橋市箱田町 32 已 -1 


広島 

巧 (082)295-501 1 

広島市西区南観音 1 T 目 13 -己 


茨城 

巧 (029)864-8756 

つくば市筑穂 3 T 目 1 已 -3 


山 □ 

巧 (083)973-2720 

山□市ル郡下郷 220 -1 

首都圏 

地区 

埼玉 

巧 (048)728-8960 

桶川市ホ堀 2 T 目 4-2 


香川 

巧 (087)868-6388 

高松市勒使町 1 已 2-2 

千莫 

巧 (04 ぶ 208-6034 

干葉市中央区末広己 T 目 9 -己 

四国地区 

徳島 

巧 (088)624-0253 

徳島市沖お 2 T 目 36 

東京 

巧 (03)5477-9700 

東京都巧田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 

高知 

巧 (088)834-31 42 

高知市仲田町 2-1 6 


山梨 

巧 (055)222-5822 

甲府市宝 1 T 目 4- 13 


愛媛 

巧 (089)905-7544 

愛媛県伊予郡祗部町ノ V 倉 7 已 - 1 


巧奈川 

巧 (045)847-9720 

横お市港南区日野日 T 目 3-1 目 


福岡 

巧 (092)593-8002 

春曰市春日公園 3 T 目 48 


新潟 

巧 (025)286-01 80 

新潟市東区東明 1 T 目 8- 14 


佐賀 

S (0952)26-91 51 

佐賀市鍋島町大字ノ V 戸字上深町 3044 


石川 

巧 (076)280-6608 

金沢市玉鮮 2 T 目 266 番地 


長崎 

巧 (095)830-1 658 

長崎市東町 191 日- 1 


冨山 

巧 (076)424-2549 

富山市根塚町 1 T 目 1-4 


大分 

巧 (097)556-381 5 

大分市軟原 4 T 目 8-3 己 


福井 

巧 (0776)21-0622 

福井市問屋町 2 T 目 14 

九州地区 

宮崎 

巧 (0985)63-1 213 

宮崎市本郷北方字草葉 2099 -2 


長野 

巧 (0263)86-9209 

松本市寿北 7 T 目 3-1 1 


熊本 

巧 (096)367-6067 

熊本市健軍本町 12-3 

中部地区 

静岡 

巧 (054)287-9000 

静岡市駿ミ可区高松 2 T 目 24-24 


天草 

0(0969)22-3125 

天草市港町 18-1 1 


愛知 

巧 (052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8- 10 


鹿巧島 

巧 (099)250-5657 

鹿児島市与次郎 1 T 目日- 33 


岐阜 

巧 (058)278-6720 

岐阜市中蘭 4 T 目 42 


大島 

巧 (0997)53-51 01 

奄美市名瀬朝仁町 1 1-2 


高山 

巧 (0577)33-061 3 

高山市巧岡町 3 T 目 82 

沖縄地区 

沖縄 

巧 (098)877-1 207 

浦添市城間 4 T 目 23-1 1 


王重 

巧 (059)254-5520 

津市义居野が町字山神 421 



所在地、電話番号は変更になることびありますので、あ5かじめご了承ください。 

最新の「各地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 

•ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについては3日ページをご覧ください。 
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巧証とア フター サー ビス 〔よ < お読み < ださし、 


修理-使いかた-お手入れなどは 

■まず、お買い求め先へご相談ください 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 ( 

) 

- 


お買い上げ日 


年 月 

曰 


修理を依頼されるとをは 

22〜25ページの表でご確認のあと、直らないときは、 
まず電源プラグを抜いて、お買い上げ曰と下の内容を 
ご連絡ください。 


•製品名 

食器洗い乾燥機 

•品番 

NP -45 MC 5 T 

•故障の状況 

できるだけ具体的に 


•保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたしまず。 

保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 
(一般家庭用外に使用された場合は除さます） 

•保証期間終了後は、診断をして修理できる場台はご要望により修理させていただきまず。 

※修理料金は次の内容で構成されています。 

I 技術料 I 診断-修理-調整-点検などの費用 
I 部品代 I 部品および補助材料代 
I 出張料 I 技術者を派遣ずる費用 

■輯居や贈答品などでお困りの場台は、次の窓口にご相談ください 

《「よくあるご質問」 r メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 < http :// panasonic . coJp / cs /> 

•修理に関ずるご相談は . •使いかた-お手入れなどのご相談は…… 


※補修用性能部品の保有期間 口0年1 

当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品（製 
品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り 
後10年保有しています。 


m 


保証とアフタ I ヴ I ビス 必要なとき 


31 

























































別売品 


庫内クリーナー 

N - P 300 

N - P 150 

(150 gX 2 袋） 

(150 gXl 袋） 

. r—j 

£ 






巧 U 売品は販売店でお買い求めいただけます。 

>パナソニックの家電製品直販ヴイト r パナセンス」でもお買 
い求めいただけるものちあります。 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 


CLUB Panasonic 


Paiia>eiisc. 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 


パナソニックの会員サイト 「CLUB Panasonic 」 で 「ご愛用者登録」 をしてください 



お宅の家電情報をまとめて登録/管 J 里ができる 

特典2 

使い方など商品情報をスムーズに入手できる 

' 特典3 

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる 


函誦 


※このサービスは 

WEB 限定:のサービスです C 


I 
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パナソニック株式会社ランドリー-クリーナービジネスユニット 

〒己25 — 855日滋賀県草津市野路東 2 T 目3番 1-2 号 
© Panasonic Corporation 2010 


食器洗い乾燥機取扱説明書 


P 9901-96500 
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